Wikipedia 

Pagsasao a Nume 


Ti pagsasao a Nume (tinawtawagan pay iti Gog ken Tarasag) ket ti 
maysa a pagsasao nga Oceaniko a naisasao idiay isla ti Gaua iti 
Vanuatu . Agtataeng dagiti 700 nga agsasao amianan a daya ti aplaya 
ti Gaua.l-^^ 

Ti Nume ket naiduma a pagsasao manipud kadagiti dagus nga akin- 
abagatan a kaarrubana, ti Mwerlap ken Dorig.^^^ 

nota 

1. Frangois (2012) : 88). 

2. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Flaspelmath, 

Martin, dagiti ed. (2017). "Nume" (http://glottolog.org/resou 
rce/languoid/id/numel241) . Glottolog 3.0 (iti Ingles). Jena, 
Alemania: Institute para iti Ebolusionario nga Antropolohia 
ni Max Planck. 

3. Listaan dagiti pagsasao ti Is-isla Banks (http://alex.francoi 

s.free.fr/AF-field.htm) . 
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Dagiti akinruar a silpo 


■ Lingguistiko a mapa iti amianan a Vanuatu, a mangipakita ti sakop ti Nume idiay Gaua (http://al 

ex.francois.free.fr/AlexFrancois Torba-languages map.htm) . 

■ U Line Tatar Ve Vosog Le Ale Gavrund (http://mammana.org/bcp/numel965.html) Napalaka 
nga Anglikano a Kararag iti Bigat ken Rabii iti Nume (c. 1965), indihitado babaen ni Richard 
Mammana. 


Naala manipud iti " https://ilo.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagsasao_a_Nume(&oldid=321115 " 
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